MINERVA RADIO 


Modd. 406-416 





>OXA 






fono 


La differema Ira i modolli 406 e 416 conaiete Bella eosiiluzione nel secondo dl un varialore al reaolaiere di iono. 


(183) C.M.R. 10 - Seconder serie 


Proprietor riservata 


"RADIO INDUSTRIA" - Milano VII 

























































































































































































